受験 者 の みな さん へ 


岩手 県 立 病院 職員 採用 選考 試験 は 、 新 型 コ ロナ ウイ ルス 感染 拡大 防止 の 観点 か ら 
下記 の 通り 対策 を 行い 、 実施 し ます の で 、 ご 理解 ご 協力 を お 願い し ます 。 


1 受験 者 の みな さん へ お 願い 


〇 試験 当日 、 自 宅 等 で 体温 を 測定 の うえ 、 受 験 杜 に 記入 し 、 お 持ち くだ さい 。 
〇 体温 が 高い 方 に は 、 体 調 等 を お 聞き し 、 別室 で 受験 する よう ご 協力 を お 願い する 場合 が あり 
ます 。 
マス ク を 持参 の うえ 着用 を お 願い し ます 。 
試験 会 場 に 入 計 する 際 に は 、 必 ず 手 指 を アル コー ル 消 毒 し て くだ さい 。 
(アル コー ル 消 毒液 は 会 場 に 設置 し て いま す ) 
試験 室 は 換気 の た め 、 定 期 的 に 窓 や ドア を 開け ます の で 、 室 温 の 高低 に 対応 で きる よう 服装 
に 注意 し て くだ さい 。 


2 実施 する 感染 対策 


試験 受付 に は アク リル 板 を 設置 し ます 。 

座席 は ソー シャ ルディ スタ ンス が 確保 で きる よう 間隔 を 設け てい ます 。 
試験 室 は 、 定 期 的 に 換気 を 行い ます 。 

試験 貞 は 体温 測定 や 手指 消毒 を 行い 、 マ スク を 着用 し て 対応 し ます 。 


3 体調 不良 等 の 方 


〇 新型 コロ ナウ イル ス 感 染 拡大 防止 の た め 、 体調 が 悪い と 感じ られ る 方 や 陽性 者 と 濃厚 接触 が 
あっ た 方 等 は 、 受 験 を 見 送り 、 秋 季 募 集 (9 月 ) また は 冬季 募集 (12 月 、 助 産 師 ・ 看 護 師 の 
み ) の 受験 を ご 検討 くだ さい ます よう 、 ご 協力 を お 願い し ます 。 

〇 秋季 募集 の 受験 案内 は 8 月 上 旬 こ ろ 、 冬 季 募 集 の 受験 案内 は 10 月 中 旬 こ ろ に 、 医 療 局 ホー 
ムペ ー ジ に 掲載 し ます 。 





お 問合せ 先 : 岩手 県 医療 局 職員 課 人 事 担 当 TEL:019-629-6861 


